


VOXSON (Faret) - Mod. 762 Sportman 70 - Gamma onde medie da 523 a 1610 chilocicli. Media frequenza 460 chilocicli. Sensibilita 
300 microvolt per metro. Potenza 200 milliwatt. (V. retro circuiti stampati). 












